ALIMENTATORE 



FARET-YOXSON - Mod. PERSONAL 501 RECORD. Portalile ad onde medic da 520 a 1600 kc/s. Media frequenza 455 kc/s. An¬ 
tenna in ferrite. Alimentazione a batterie o dalla retc-luee CA con unita rettificatrice separata. I ricevitori fino al numero 16.700 

sono costruiti per Timpiego con valvole americane 1R5, 1U4, 1U5 e 3\4, 












